Ausgabe: 2.1.59 


Preisblatt Liste LIN 2 


Brutto-Stückpreise in DM, ab Werk, ausschl. Verpackung, gemäß den 
„Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der 
Elektroindustrie”. 


Rabatt % 
& Netztransformatoren Übertrager 

N 581 DM 19,50 Zst478 DM 22,50 
N 582 ir Z2AAO Zst 479 „ 23,60 
N 570 si 26,10 Zst 485 „ 41,60 
N 572 „ 44,60 Zst 488 30,15 
N 592 „ 24,10 Zst 490 1: 31,60 
N 593 „ 24,30 V 181 218,35 
N 504 EIER v12 „ 1340 
N 506 „45,20 71 540 „. 50,40 
N 508 „45,60 P 486 „42,90 
N 520 „ 46,20 P 487 „ 62,60 
N 590 „ 136,40 
Heiztransformatoren Tonfrequenzdrosseln* 
N 591 DM 17,— " Zst419 DM 10,50 

N 514 u 22, — Zst 426 „. 11,30 
N 516 IE Zst 427 311520 
N 518 336,50 Zst 428 1220 
N 519 ER Zst 429 el 


mit freien Enden 


®@ Bei gleichzeitiger Abnahme von Typen einer Größe gewähren wir 
folgende Mengenrabatte 


25—49 Stück 2,5°/o 
50—99 „, 5 % 


Julius Karl GÖRLER - Transformatorenfabrik 


Berlin-Reinickendorf 1 - Flottenstraße 58 - Fernruf: 49 23 51 
Fernschreiber: 018 3072 


